przeżywszy lat 46, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramen- 


tami, zasnęła w Panu dnia 26 czerwca 1947 roku w Milanówku. 


Zwłoki przewieziono do Krakowa. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek dnia 30 b. m o godzinie 10 rano, 
w kościele 00. Kapucynów. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu podgórskim starym, nastąpi w tym samym dniu o godzinie 
12 w południe, do grobowca rodzinnego, na który-to smutny obrzęd zapraszają w głębokim smutku pogrążeni: 


mąż, dzieci, matka i rodzina. 


Zakiad pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO 
Kraków, pl. Szczepański L. 2— Telefon 555-67 : 


ikarnia Związkowa w Krakowie, ul. Mikołajska 13 


